Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية ديه 


المديرية العامة لكلية | | 
الملك فهد الأمنية 4 1 


RING FANO SECURITY COULOE 


يشهد معهد التدريب النسائى الأمنى بكلية ا ملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / نوال علي محمد قيسي هوية وطنية رقم( )٠٠۹۰۳۳۵۸۵۰‏ 
قد اجتازت برنامج (مهارات تصميم الحقائب التدريبية 21) 


والذي عقد خلال الفترة من 5485/1/١5‏ ١ه‏ إلى 5445/7/٠١‏ اه. 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام كلية الملك فهد الأمنية 
العقيدا ( ا ج اللواء/ د 
د. سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علسي بن عجدالرحمن الدعيج 


0 1 
أي كشط او تعديل في الشهادة يلقيها 


Scanned with CamScanner 


المملكة العربية السعودية 
وزارة الداخلية 
المديرية العامة لكلية 
الملك فهد الأمنية 


يشهد معهد التدريب النسائي الأمني بكلية الملك فهد الأمنية 
بأن المتدربة / نوال علي محمد قيسي هوية وطنية رقم ( .66ه1.5.78) 
قد اجتازت برنامج (إعداد ميثاق الأداء الوظيفي) 


والذي عقد خلال الفترة من ١ ٤٤٤٥/۳/۲‏ إلى 0/4 4 4 اه 


والله الموفق » › 


مدير معهد التدريب النسائي الأمني الختم مدير عام كلية الملك نهد الأمنية 
العقيدا (ا0ہ 2 اللواء/ و 


د.سطام بن عبدالعزيز الفارس د. علسي بن عبدالرحمن الدعيج 
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